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Los pensadores 
liberates que 
moldearon al Nobel 

En "La llamada de la tribu”, 

Vargas Llosa aborda a los 
autores que influyeron en #■ 

su manera de ver el mundo. 
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Luther King 

Del 'black power' a la reivindicacion 
de los afrodescendientes en 
America Latina. * ■ /( 
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“Se ha distorsionado el 
objetivo de la Convencion 
Americana de DD.HH. 
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LUIS GALARRETA 

PRESIDENTE 

DELCONGRESO 


Fallo del TC sobre El Fronton. El titular del 
Legislative) aclara que este poder del Estado no ha 
planteado el retiro de la Corte Interamericana. 
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Atrabajar 
yestudiar 
endos 
I ruedas 

to Cambios. Los 

^ peruanos utilizan 
^ maslabicicleta 
parairalaoficina 
| j y a las clases que 
| parapasear, revela 
una investigation. 
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HUGO PEREZ 
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El 28% de los ciclistas del pais va pedaleando a su centro de labores o de ensefianza, revelo una encuesta aplicada a proposito del Foro Mundial de la Bicicleta, que empieza este jueves en Lima. 
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ENCUESTA NACIONAL URBANO-RURAL DE EL COMERCIO-IPSOS 


Entre la popularidad y el 
perfU bajo en el Congreso 


Estudio. Kenji, Garcia Belaundey Lescano son los legisladores conmayor 
perception favorable. El menor de los Fujimori tambien genera rechazo. 
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Angela Grossheim, titular del MEM. 


MINISTRADE ENERGIAY MINAS 

“Esperamos que el 
martes se adjudique 
Miehiquillav” 
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EL CASO ARLETTE CONTRERAS 

La absolucion 
del agresor 
Adriano Pozo 
bajolalupa 

Criticas. Especialistas califican 
de “absurda” la decision judicial. 



Caida de helicoptero militar 
deja 14 muertos en Mexico 


La aeronave impacto en un terreno donde se refugiaban las vfetimas del terremoto del viernes 16. 
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